JAN MATEJKO 


URODZONY W KRAKOWIE DNIA 30 LIPCA 1838 R., 
PO DŁUGICH CIERPIENIACH, ZAOPATRZONY SS. SAKRAMENTAMI, ZASNĄŁ W BOGU 
DNIA 1 LISTOPADA 1893 R. O GODZINIE 3 PO POŁUDNIU. 


rek 


Wyprowadzenie zwłok z domu pod Nrem 41 przy ulicy Floryańskiej odbędzie się we Wto 
dnia 7 Listopada 1893 r. o godzinie 9 rano do Kościoła Archiprezbiteryalnego Najśw. P. Maryı, 
a po odprawionem Nabożeństwie Zalobnem, na Cmentarz Krakowski, na ktöre 


WYDZIAL KRAJOW Y 


imieniem Kraju zaprasza. 


